KS. DR STANISŁAW 


przeżywszy lat 51, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 14 grudnia 1941 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w czwartek dnia 18 b. m. o godzinie 9 rano w kościele 
Najśw. Salwatora, po czym nastąpi eksportacja na cmentarz zwierzyniecki, o czym zawiadamia 


rodzina. 


zaxa  „„CONCORDIA” 


POGRZEBOWY 


Kraków, ol, Szezepafńiskń 2. Telefon 103189 


Drukarnia Związkowa, Kraków, Mikołajska 13. 


TY <w. . 


a w” «w rø 


